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LPG - CNG multipoint injection system 
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LSI-ONE Electronic Control Unit 

LSI ONE npeACTaBjiaBaycbBtpineHCTBaH KOMinortp npHcnoco6eH cneuHajiHO 3a 

MOTOpH C HH>KeKHHOHHO BnptCKBaHCHa TOpHBOTO (3/4 HHJIHHAtpa) c ueji Aa 

ynpaBjiaBa aBTOMo6miH 3aABH5KBaHH Ha nponaH-6yraH. IIpHeMaHKHCHrHajiH - 
H^BaHKHOT HH>KeKTOpHTe h npaico noAoSpjrea ropHBHO Bi>3AyniHaTa CMec. 
OSopyABaHa ct>c caMOAnarHOCTHHHa cncTeMa koato npeMHHaBa aBOMaraHHO - 
Ha 6eH3HH npH npo6jieM Ha nponaH 6yraH 
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MH>i<eKTopHa peftxa ci>c CMeHfleivm myi^epn 

HH^ceKTOpHaTa pefiica kom6hhhp a CBOHCTBara Ha moihhoct h h3api>5kjihboct 
[ipH AMra eKcnjioaTaiiHa.,H3KjiiOHHTejiHa yctohhhboct Ha TBtpAHTe nacTHHH 
b ropHBOTO, KoeTO y^tiDKaBa >KHBOTa Ha ra30BHjrr (j)Hjirbp. 

PefiKaTa #aBa H36op mok^y 6 BH^a myuepn b 3aBHCHMOCT ot MomHocrra na MOTOpa. 





ripeeicnioMBaTe/i - MHflMKaTop 

EjieKTpOHeH KOMnoHeHT H3ni>jiHaBaHi cjie^HHTe (j)yHKHHH: 

• nponaH-6yraH/BeH3HH npeBKJiiOHBa h cjie^H 3a hhboto Ha ropHBOTO b ynoTpe6a- 
nOCpe^TBOM JIfiQTQ JIgr cbtjihhh. 

• Cjie^H 3a KOJinnecTBOTO ropHBO b ra3.6yrHjiKa nocpe^CTBOM 5 Jle^ cbgtjihhh. 
npeBKJHOHBampTO ycTpHCTBO H3#aBa 3ByKOB cnrHaji npH OTHHTaHe Ha rpeuiKa b - 
CHCTeMaTa. 
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LPG M3napMTe/i LI-02 

E^HoeTaneH H3napHTeji etc KOMneHCHpaHO nono^cHTejiHO - 

HajiaraHe etc cojieHOH^eH KjianaH h (f)Hjm>p. 

H3napHTejiaT e MHoro6pOHHO TecTBaH , 3aTOBa ce npenoptHBa 

npH aTMOC(|)epHH MOTOpH C MOIHHOCT #o 110 kW. 



LI-02 



r Riduttore 
Regulator 


Limite potenze (kW) 
Powerlimit(kW) 
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NG1-2 



CNG NG1-2 M3napnTe/i 

ToBa e KOMnpecHpaH,eAHO -CTeneHeH H3napHTeji 

CtC BOAHO-ra30B TOnjI006MeHHHK, (j)HJITbp, ra30BO COJieHOH^eH 

KjianaHH npe/nia3eH KjianaH. To3H MO^eji H3napHTeji e MHoro- 
KpaTHO TecTBaH h npenoptHBaroa HopMajiHH aTMOc^epHH - 
ABHraTejin c MnomHOCT #o 1 10 kW . 



regulator 


power limit (kW] 
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PT-map CeH3op 

CeH30p 3a TeMnepaTypa/HanaraHeTO Ha ra3Ta - 
cue^H 3a H3MeHeHHa h m npama kt>m KOMnicrbpa 




Ta30B (|>M/iT-bp (omjufl. He e b KOMn/ieKTa) 

HaMHpa ce MOK^y H3napHTejia h PT-MAP 

ceH30pa .H3noji3Ba 3a #a (j)HjrrpHpa ra3Ta KaTO ocnrypaBa 

no JXhJYhT 5KHBOT Ha HH5KKTOpHTe. 



Connessioni elettriche - Electrical connections 





Diagnos 
r/Lnagi 



Commutatore 

Switch 



Sonda Lambda 
02 probe 



>- Bobina 



accensione 



Sensore temperatura 
7 'en ipe rat Lire sensor 
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Iniettori gas TT* 
Gas injectors 



Iniettori benzina 
Petrol injectors 




Regolatore di pressione 



Pressure reducer 
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Elettrovalvola, senbatoio! 
Tank solenoid valve 



TECNOLOGIA ESSENZIALE - Texnojiozun om CbmecmeeHO 3HcmeHue 
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LPG - CNG MHoaomovKoeo 
enp-bCKeaHe 

• C~b6MecmuM c aemoMo6u/iu 

o6ypydeaHu cbc Momopu 
3 /4 mjjiuHd-bpa. 

• n-bJiHa duaaHOcmuKa ho - 

r 03. UH>KeKU,UOH. 

• B~b3MO>KHa c-beMecrriHa pa6o 1 
ho 6eH3UH u aa3. 

• 1/lHxeKmopHa peuKa c~bc cm< 
myt^epu.. 




